Wanda z Koskowskich 


Komorowska, 


przeżywszy lat 34, 
po krótkiej chorobie zmarła w dniu 5. Sierpnia 1863. 


W smutku pograżona matka, maz i osierocone dziatki zapraszają krewnych, przyjaciół 
i znajomych sasiadów na wyprowadzenie zwłok do kościoła parafialnego w Stanach, 
a następnie, po odbytem tamże Zalobném nabożeństwie, na obchód pogrzebowy, 
który się odbędzie w Sobotę dnia 8. Sierpnia 1863 r. 
Obrzad ża ŁOPNY rozpocznie sie o godz. 9. rano. 


Z drukarni J. A. Pelara w Rzeszowie, 1863. 


